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D:Wlsd22UuilD6\230T\1790r4T4F1 .D 

Data File Name 17807474F1.D 
Data File Path D:\Msd22\Juil06\2307\ 

Operator 49 
Date Acquired 7/23/2006 12:42 
Acq, Method File MAN_52.M 
Sample Name 178/07 995474 F1 
Vial Number 5 

Misc Info 178/07 995474 Fraction 1 dans lOO^L 



Temps de retention, temps de retention relatif et target Signal (M11 


Name 
5a Androstanol AC 

RRt Time 
10.69 

Rel Ret Time 

Target Signal 
258 

Target Response 
2,672,512 

Etiochoianoione AC 

0,00 

0.000 

272 



Androsterone AC 

0.00 

0,000 

272 



5b Androstan 3a 17b diol dlAC 

0.00 

0.000 

256 



5a Androstan 3a 17b diol dlAC 

0.00 

0.000 

316 



11 KetoEtiocholanolone AC 
Sb Preanan 3a 20a diol diAC 

17.05 

noo 

1.596 

flOOO 

271 

?fl4 

27,520,882 



M2 signal 


Name 


5a Androstanol AC 

Etiocholanolone AC 

Androsterone AC 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

1 1 KetoEtioctioianolone AC 

5h Pregnan 3a 2Qa diol diAC 


"1 siana' 


Q1 Response Q1 R^ti? 


243 
257 
257 
316 
241 
191 


2,977,015 








22.323,512 

2 


111.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
81.1 
0,P 


M3 signal 


L.J 


I 

u 


u 


Name 

07 sianal 

02 Resoonse 

Q2 Ratio- 

5a Androstanol AC 

204 

1,719,112 

64,3 

Etiocholanolone AC 

201 



0.0 

Androsterone AC 

218 



0.0 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

241 



0.0 

5a Andnjstan 3a 17b diol diAC 

256 



0.0 

1 1 KetoEtiocholanolone AC 

286 

16,694,242 

60.7 

fih PrRnnan 3a 20a diol diAC 

344 



0.0 I 


u 


Page 1 of Z 


C :\MSDCH EMVCUSTRPT\MAN52.CRT 


7(23/2006 1:14 PM 


USADA0134 


-^<33 


